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树 网 (Tupaia belangeri) 血 象 的 研究 
Aue ff HRA AEB 
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摘 要 


本 文 流 告 38 只 正常 料 移 的 血 得 资料 。 结 果 如 下 ， 红 细胞 数 均值 为 808.78 圭 
181,72 万 |/ 微 逢 ， 和 白细胞 数 均 值 为 2.93 土 1,12 千 / 微 升 ， 血 小 板 数 均值 为 16.44 
土 9.82 万 / 微 升 ， 血 红 有 蛋白 均 信 为 15.63 土 2.30 友 1100 毫 升 。 关 与 有 关 资 料 进 行 
了 比 歼 和 讨论 。 


MR ( Tupaia belangeri ) 在 分 类 学 上 虽然 仍 有 争论 ， 但 某 些 主要 的 生物 学 进化 特 
征 接近 灵长目 ， 是 一 种 有 和 希望 的 实验 动物 。 在 我 国 ， 树 崩 的 资源 丰富 ， 引 起 科学 工作 者 
的 广泛 注意 ， 而 且 越 来 越 多 地 用 于 生物 学 和 医学 的 研究 。 血 象 是 重要 的 生理 指标 之 一 ， 
研究 其 正常 数量 和 变化 范围 有 着 重要 的 意义 。 国 外 Braun 等 (1965) 报导 了 塔 纳 树 网 
(Tupaia tana) 的 血 象 ，Hunt 等 (1967) 报导 过 普通 树 购 〈Tupaia glis) mR, m 
Rie HME (Tupaia belangeri) 的 血 象 至 今 尚未 见报 导 。 本 文 报告 我 国产 的 树 岗 的 
tg, BESH, 


we 与 方法 


用 于 本 研究 的 健康 树 贿 38 只 ， 肉 雄 各 19 只 ， 均 产 于 云南 省 标 荔 县 境内 ， 捕 获 后 在 动 
物 房 饲养 2 个 月 以 上 。 大 部 分 在 非 麻醉 条 件 下 自 心脏 采血 ， 少 数 用 乙醚 麻醉 后 心 脏 采 
i LARAS REAR (Hayek HR, AMA KER ERA, É 
小 板 用 改良 血小板 直接 计数 稀释 液 稀释 (AAR, 1974), WARAN Drabkin’s 溶 A 
释 ， 分 光 光 度 法 测定 《Dacie 等 , 1975)， 白 细胞 分 类 计数 用 姬 握 萨 ( Giemsa RRE, 
只 树 先 计数 200 个 白细胞 。 


结 果 与 讨论 
1, 红 细胞 ”根据 38 只 树 网 红细胞 计数 结果 , 红细胞 的 平均 慎 为 808.78 土 181.72 万 /被 


本 文 1982 年 5 HIGHAM, 19833 H2 日 收 到 修改 稿 ， 





202 ae 学 研究 4% 
Ft, HE PEE Hy 29852.844 195.5397 | A, MEERI 2762.28 + 152.6999 (PEST CED), 
Braun 4 (1965) 报导 6 内 塔 纳 树 先 (Tupaia tuna) 的 红细胞 数 为 580 万 / 微 升 ; Hunt 等 
(1967) 报导 雄性 普通 树 网 (Tupaja glis) 为 737+181 万 / 徽 升 ， 肉 性 为 642 土 93 万 / 微 
升 ， 我 们 的 结果 比 他 们 的 稍 高 。 在 性 别 差 异 方面 ， 雄 性 高 于 梭 性 ， 但 无 显著 性 差异 CP 
>0.50) 。 在 个 体 差 蜡 方面 ， 我 们 的 最 低 什 为 435 万 / 微 升 ， 最 高 值 为 1170 万 / 微 民 。 
Braunžš (1965) 的 变动 范围 为 5350 一 600 万 / 微 升 ，Hunt 等 (1967) 的 个 林 变 动 范 围 为 270 
一 940 万 |/ 微 升 ， 这 些 结 果 均 表明 个 体 差 异 较 大 。 

2. 白 细胞 “白细胞 计数 结果 见 玫 1 ， 白 组 胞 的 平均 值 为 2.93 土 1.12 千 / 微 升 ， 个 体 
最 低 值 为 1.35 千 / 微 升 ， 最 高 值 为 5.6 了 于 / 微 升 。Hunt 等 (1967) REP SA Oe h 
个 体 差异 ， 最 低 值 为 0.85 干 / 微 天， 最 高 信 为 11.25 干 ! 微 升 ， 其 个 体 交 的 着 蜡 比 我 们 的 
结果 还 大 。Braun 等 【1965) 报告 的 白细胞 平均 值 为 5 千 / 微 升 ， 比 我 们 的 结果 稍 高 ， 但 
只 有 5 只 动物 ,在 性 别 差异 方面 , 我 们 的 结果 是 雄性 的 平均 值 为 3.17 土 1.18 F/T, H 
性 的 平均 值 为 2.69 圭 0.99 千 / 微 升 ， 雄 性 大 于 肉 性 ，【P<0.001) 。Hunt 等 (1967) 的 
结果 是 雄性 的 均值 为 3.31 土 1.41 于 / 宾 升 ， 峻 性 的 均值 为 4,41 寺 1i.92 千 / 微 升 ， 与 我 们 的 
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表 1 3 只 正常 树 喝 的 血 象 
La R o 19 S 4| 19 只 
FR t HER 范 PHW + BREE THH +t eR 
M+SD M+SD M+sSD 
红细胞 数 《万 /被 升 ) 808.78+181.72 435—1170 852.84 +195,53 762,28 +152.69 
Ha AR? 2.93+1.12 1350—8600 3.17+1.18 2.69 4+ 0.99 
ie 小 aR GAH 1664449.82 § 2061 14.76 43.85 18.22 + 13.28 
血红 蛋白 rE 15.63 + 2.30 11.79+19.74 164.50+2.46 14.77+1.74 
| ik A ite 55.92 + 8.61 32.0—77.5 56.53 + 8.08 55.32 +9.07 
a | HRAN 39,504 8.60 28.0 — 650.5 38。71 土 ?。d8 40.92 +9.52 
5 RERE 1.82£1.34 0—6 1.764 1.23 1,82 土 1 ,44 
| fia YE 92 2 H 0.714 0.76 0 一 4 0.68 £0.69 0.74+0.82 
me | 单 核 细胞 2,.85 圭 12,77 0 一 3.21 £2.06 2.6841.38 





3, 血 小 板 ”平均 值 为 16.44 土 9.82 万 / 微 升 。 个 体 的 变化 范 围 在 5 一 30.1 万 / 微 升 之 
间 ，Braun 等 《1965) 的 为 12 万 / 微 升 。 在 性 列 差 异 方面 ， 雄 性 的 平均 值 为 14.76 土 3,85 
万 / 微 升 ， 峻 性 的 平均 什 为 18.72 13,28 万 / 微 升 ( 表 1)， 典 性 高 于 雄性 ， 姐 无 显著 性 差 
异 (P >0.50) 

4 血红 蛋白 “平均 值 为 15.63 工 2.30 克 1100 豪 升 ， 个 蛋 的 变动 范围 在 11.79 一 19.74 
Be 100% FP, BEFENUSE LY 16.504 2.46 克 /100 著 升 ， 内 性 的 平均 值 为 11,77 土 1,74 
WILNER, EERTE, BERAE (P 0.50) 。BRunt 等 (1967) 的 报告 
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是 雄性 为 15.3 42,4852 /10088F+, HEYE 13.92 1.2575 / 1008 Fb, PHAR OTE HES.7 
—20.7 2, SRERLRIINABZ., 

5. 睛 细胞 分 类 和 形态 观察 ”在 白细胞 中 ， 淋 巴 细 胞 占 55.92 土 8.61% (#1), 这 以 
Braun’ (1965) 报告 的 51 一 66% 相 似 ， 个 体 的 变动 范围 在 32 一 77,5 % 之 闻 。 Hunt 等 
《1967) 报 告 的 淋巴 细胞 百分率 在 雄性 为 ?2.66 土 15,72 叫 ， 肉 性 为 80,04 圭 13.56 %, EF 
我 们 的 结 江 高 ， 个 体 的 变动 范围 为 3 一 100%, 差异 更 大 。 

在 细胞 形态 方面 ， 中 性 细胞 的 明显 特征 古 核 的 分 叶 数 多 为 2 一 5 时 ， 中 竹 颗粒 称 
少 。 酸 性 粒 细 泡 的 分 时 数 少 ， 通 常 2 一 3 夺 ， 酸 性 颗 科 较 大 ， 至 金黄 色 。 淋 巴 细胞 的 细 
胞 核 一 般 呈 四 形 或 肾 撒 ， 着 色 较 均匀 。 小 淋巴 细胞 核 着 色 较 深 PR, GER., Hi 
Mi-RESERAWKE, ABR, HORE, 

0. 影响 血 复 的 因素 从 表 1 工 可 以 看 出 ， 树 彰 各 种 诈 象 的 数值 变化 较 大 ， 除 了 个 体 差 
异 和 种 届 英 蜡 以 外 ， 环 境 ， 年 令 ， 季 节 都 可 能 影响 血 象 的 数值 变化 。 我 们 在 实验 过 程 中 
偶然 得 到 一 只 野生 的 雄性 桦 购 ， 结 果 白 细胞 总 数 和 淋巴 细胞 的 百分率 都 比 饲养 条 件 下 的 
高 ， 这 可 能 与 环境 的 影响 有 关 。 在 我 们 的 实验 动物 中 , 有 6 只 树 购 经 乙 枝 麻醉 后 采 严 , 结 
果 红 细胞 的 均 代 为 6435 土 38.92 万 / 徽 升 ,白细胞 的 均值 为 1.92+ 上 0.6 F/T, 血红 蛋白 为 
13.06 圭 1.10 克 /100 训 升 ， 迎 小 板 为 13,88 土 4.83 万 / 微 升 ， 与 非 麻醉 的 结果 相 比 ， 无 显 
Bee CP >0.50) ， 内 此 用 乙醚 麻醉 后 采血 对 择 哆 的 血 象 无 明显 的 影响 。 
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BLOOD PICTURE OF THE TREE SHREW 
(TUPAIA BELANGERI) 


Zou Rujin Dai Wei Ben Kunlong Song Baoyun 


(Kunming institute of Zoology, Academia Simea) 


The blood picture of 38 normal free shrews (Tupaia belangeri) was reported. The results were as 
follows, the total erythrocyte count was $.0941.3 million/cu mme, leukocyte count-2.93 + 1.12 thousand/ 
cu mm., thrombocyte count-164.44+98.2 thousand/eu mm», hemoglobin value-15,63+2.30g/dl. The 
results are discussed in detail] and compared with relevant papers. 


